Mgr TADEUSZ 


OŁTYKOWSKI 


dziennikarz 


przeżywszy lat 59, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 26-go grudnia 1953 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego, nastąpi 
we wtorek dnia 29-go b. m. o godzinie 2°°° po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córki, zięciowie i wnuczka. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w czwariek dnia 31 bm. o godz. Y rano w kościele Najśw. Panny Marii przed ołtarzem 
Pana Jezusa Ukrzyżewanego. 


